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□ □□命 

10 0 BAS E-TX/ 10 BAS E-TD □□[][] 命 

□ ODDD auto-mdixddd^ 


!] □□□□□□□□み 

_□□□ 

(*1)(*2) 

iOOBASE-TXO □□口 5UTP0 □口 □ ⑸令 
lOBASE-Tfl□□□3D0D UTPQ □□□令 

□□□□□□ 

□□□□□□ヰ 

1488100 DDDDD (100BASE-TXH 
14881 □□□□□□ (10BASE-T> 

□ □□□□ 

□ □□命 

□ □100m 

□□□□□□ 

□DOOD^ 

1488100 □ □ □ □ □(100BASE-TX)< 
14881 □□□DDD(IOBASE-T) 


□ 0 3.0W 

MACQ□□0 

争 024 □□□□□□□□□□命 


□ □100 mA 


B 4 KB 


□ □ 0 □ □ OD 45°C ♦ 

0 □ □ □ □10D 85 %〇 0 0 0 □ ^ 

□ □□□□□ 

□ □□命 

IEEE8023x ( □□□□□□冷 
□ 

□ □□□ヰ 

88(W)x52(D)x2 6(H)mm 

□ □□□命 

VCCI Class B 

□ □命 

95g □□□□□□命 
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BUFFALO 



POWER LED 


LINK/ACT LED 

□ □(□>: □□□□命 

□ □(□>: □□□□□□□令 
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